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भारत का राजपत्र 
The Gazette of Hadia 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग II - खण्ड 3 - उपखण् ( il ) 
PART II - Section 3 - Sub -section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

- - - - - - - - - - - -- - 
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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separate paging is given to this part in order that it may be filed 

As a separate compllation 


MINISTRY OF INDUSTRY 
( Department of Industrial Developmont ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 19th September 1977 
S . O . 673 ( E ) . - In exercise of the powers conferred by gub - clause ( 2 ) of clause 
1 of the Houge - hold Electrical Appliances ( Quality Control ) Order , 1976 , the 
Central Government hereby appoints the 1st January , 1978 , as the date on which 
the said Order shall come into force 

[ No F . 11 ( 31 ) /78- E1 Ind. ] 

P . C NAYAK , Jt Secy 
उद्योग मंत्रालय 
( प्रौद्योगिक विकास विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 19 सितम्बर , 1977 
का० प्रा० 873( अ ) --- घरेल विद्य न उपकरण (किस्म नियंत्रण ) आदेश 1976 के नियम 
1 के उपनियम ( 2 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त प्रादेश 
प्रभावी होने की तिथि 1 जनवरी, 1978 निश्चित करती है । 

[ म फा० 11 ( 31 )/ 76-इले ०इण्ड० ] 

पी० मी० नायक, मयुक्त सचिव । 
( 2573 ) 


महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय , मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा 
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग , दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977 


